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<script>	  

	
					var last=document.getElementById("last").innerHTML;
					var current=document.getElementById("current").innerHTML;
					if(last !== current){
						
						document.getElementById("last").style.color = "#ff0000";
						document.getElementById("btnmaj").innerHTML ="La version de votre logiciel est obsolète. Veuillez la mettre à jour.. <br><a href=\"maj\" type=\"button\" class=\"btn col-md-3 btn-success \"><i class=\"fa fa-refresh\"></i> MAJ</a>";
//document.getElementById("btnmaj").innerHTML ="La version de votre logiciel est obsolète. Veuillez la migré vers 004.. ";
}

</script>		